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0 " Nacionalidad: EEUU 

* Fecha de lanzamiento: 08-08-01 

* Objetivo:Toma de muestras de viento solar 
DESCRIPCION: 


Esta nave forma parte del programa Discovery de la NASA y esta dedicada a 
coger muestras del llamado 'viento solar’, es decir, la materia expulsada por el 
Sol y los isdtopos que lo componen. Fue lanzada el 8 de agosto de 2.001 y tras 
una serie de complicadas maniobras Ilego hasta el punto de equilibrio 
gravitacional entre la Tierra y el Sol conocido como L1, donde permanecera 
hasta su vuelta a la Tierra en el afo 2.004. 


FECHAS PRINCIPALES: 


- Lanzamiento: agosto 2.001 
- Comienzo toma muestras: noviembre 2.001 
- Retorno muestras a Tierra: septiembre 2.004 


GENESIS MISSION TRAJECTORY: 2001 — 2004 


<— Sun 


LA NAVE: 

El diseho es muy simple y posee dos 
paneles solares que la alimentan 
eléctricamente y una capsula que se 
abre para recoger las muestras 
dejando al descubierto los 
instrumentos cientificos. 


INSTRUMENTOS: 


- Celdas colectoras: formadas por materiales de gran pureza, permite que los 
iones se inserten dentro de ellos y queden atrapados. 

- Concentrador electrostatico: permite desviar las particulas mas ligeras y 
realizar mediciones sobre ellas sobre todo el oxigeno. 

- Monitores de viento solar: permiten la medicidn de los iones y electrones. 


